—|11525 — 


GAZETA ŚLEDCZA 


wydawana przez Wydz. IV Komendy Gł. Policji Państwowej 
(Centrala Kryminalna) w Warszawie, ul. Ciepła Ne 13, objekt 2. 


Adres telegr.: „REKARPOL”. === Telef. 140-23. 
Eda R EC dad a a CZE 2 
Rok VII. Warszawa, dn. 16 lipca 1926 r. L. 867. 


Listy gończe. 


Następujące osoby, o ile nic innego nie jest zaznaczone, należy aresztować, odstawić 
do władzy poszukującej i zawiadomić Wydział IV, z powołaniem się na liczbę i pozycję 
Gazety Śledczej oraz na liczbę Działu Rejestracyjno-Pościgowego (R. P.) 


| R.P. 33795-26. Drews (Dreiws) Gustaw Juljan, s. Augusta 

i Juljanny, ur. 13.1.1905 r. we wsi Bytońskie Holendry, gm. Bytoń, pow. 

nieszawskiego, tamże przynal. i zam., osk. z art. 26 cz, Il k. k., posz. 

przez Sąd Okr. w Włocławku, wydz. karny, nr. K. 176-26 z dn. 23.6.26 r. 

2. R. P. 33796-26. Musie Miron, s. Mikołaja i Pelagji, l. 22, ur. 

we wsi i gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowskiego, wzrost średni, po- 

stać krępa, włosy j. blond, twarz pełna, czoło niskie, zarost golony, 

mówi po polsku i rusińsku, osk. z art. 476 k.k., posz. przez Podpro-ra 

III Okr. Sądu Okr. w Zamościu, nr. R. 186-26 z dn. 22.6.26 r.; w razie 

ujęcia odstawić do więzienia w Zamościu do dyspozycji powyż. Pro-ra. 

3. R. P. 33797-26. Trembowski Jan, s. Feliksa, mieszk. wsi He- 

liki, gm. janowskiej, pow. sokólskiego, osk. z art. 157 cz. I k. k., posz. 

przez Pro-ra Sądu Okr. w Białymstoku, nr. Kp. 300-26 z dn. 22.6.26 r. 

4. R. P. 33798-26. Kowalski Wiktor, s. Jana i Ludwiki z d. Spy- 

~ chała, ur. 3.9.1894 r. w Blesznie, pow. Wyrzysk, ost. zam. w Nakle przy 

_ul. Hallera 105, pow. Wyrzysk, robotnik, wzrost średni, twarz pociągła 

szpetna, nos długi krzywy, osk. z §§ 223 i 223a k.k., posz. przez Pro-ra 

Sądu Okr. w Bydgoszczy, nr. 3 J. 276-26 z dn. 5.6.26 r.; w razie ujęcia 

gali do więzienia w Nakle, o czem niezwłocznie zawiadomić powyż. 
ro-ra. 

k 5. R. P. 34085-26. Kłys Antoni, s. Jana i Agnieszki, ur. w 1892 

| -r. Chojnach, ost. zam. w Łodzi przy ul. Pomorskiej 150, wzrost średni, 

|. włosy c. blond, twarz ospowata, u prawej ręki ma krzywy palec, osk. 


PY EC 


| zart. 51, 430 cz. I i art. 427 cz.1 k. k., posz. przez S, Śl. I rew. piotr- 
| kowskiego. Sąd Okr. w Piotrkowie, nr. I ZK. 480-26 z dn. 25.6.26 r. 
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6. R. P. 34086-26. Wachstatter Alojzy, s. Ignacego i Franciszki, 
ur. 2.5.1906 r. w Zatorze, ost. zam. W Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 
82, stanu wolnego, student, osk. o zgwałcenie, posz. przez Sąd Okr. 
karny w Krakowie, Senat II, nr. Vr. 5080-25 z dn. 1.6.26 r. 

7. R. P. 34087-26. Mielnik Jan, l. 26, mieszk. wsi Mułczyce, gm. 
Bielskowola, pow. sarneńskiego, osk. z art. 51 i 589 k. k., posz. przez 
Sąd Okr. w Pińsku, wydz. karny, sekc. 2, nr. ZK. 994-26 z dn. 25.6.26 r. 

8. R. P. 34088-26. Szczerbiec Mikołaj, mieszk. wsi Łoktysze, gm. 
'kruhowickiej, pow. łuninieckiego, posz. przez ąd Okr. w Pińsku, wydz, 
karny, sekc. 2, nr. ZK. 1024-26 z dn. 25.6.26 r. 

9. R.P. 34089-26. Wolnicz Teodor, l. 21, mieszk. wsi Łoktysze, 
gm. kruhowickiej, pow. łuninieckiego, wzrost średni, szczupły, włosy 
c. blond, twarz pociągła, oczy duże, spojrzenie ponure, nos długi, nogi 
kabłąkowate, chód ciężki, osk. z art. 51 i 589 k.k., posz. przez Sąd Okr. 
w Pińsku, wydz. karny, sekc. 2, nr. ZK. 1024-26 z dn. 25.6.26 r. 

10. R. P. 34090-25. Krycki Paweł v. Kozłow Wasyl, l. 27, mieszk. 
wsi Łoktysze, gm. kruhowickiej, pow. łuninieckiego, wzrost średni, krępy, 
włosy blond, twarz okrągła, oczy siwe, głowa wkląśnięta w ramiona, 
prawe ramię niższe, OSX. Z art. 51 i 589 k. k., posz. przez Sąd Okr. 
w Pińsku, wydz. karny, sekc. 2, nr. ZK. 1024-26 z dn. 25.6.26 r. 

11. R. P.34091-26. Sędziszew Szymon, s. Majera i Fajgi, l. 61, ur. 
w gm. Wojdysław, z. kieleckiej, ost. zam. w Łodzi, wyzn. mojż., wzrost 
średni, brunet, twarz pociągła, oczy czarne, broda krótko strzyżona, osk. 
z art. 412, 441 i 448 k. k., posz. przez Sąd Okr. w Łodzi, wydz. karny, 
nr. I 4 K. 435-26 z dn. 25.6.26 r.; w razie ujęcia odesłać do więzienia 
w Łodzi przy ul. Milsza do dyspozycji powyż. Sądu. 

12. R.P. 34092-26. Szulman Berta, c. Arona i Rochy, l. 17, ur. 
i ost. zam. w Kurzeńcu, pow. wilejskiego, wyzn. mojż., niezamężna, osk. 
z art. 532 p. 3 k. k., posz. przez Sąd Okr. w Wilnie, wydz. | karny, 
sekc. 3, nr. KU. 759-26 z dn. 23.6.26 r. 

13. R. P. 34093-26. Skowronek Józef, s. Feliksa i Katarzyny, l. 31, 
ur. i ost. zam. w Lublinie na przedm. Wieniawa, osk. z art. 49, 175 p. 2 
i art. 530 k. k., posz. przez Sąd Okr. w Lublinie, sekc. uproszczona 

wydz. karnego, nr. UK. 851-25 z dn. 25.6.26 r. 

14. R. P. 34094-26. Drapikowski Florjan, s. Jana, l. 33, ost. zam. 
we wsi Mokre, pow. kostopolskiego, wzrost wyż. średni, włosy c. blond, 
twarz pociągła, oczy szare, wąsy przystrzyżone, osk. z» art. 51 i 1 k.k., 
posz. przez 5. |. 2 rew. pow. kostopolskiego. Sąd Okr. w Równem, 


wydz. karny, sekc. |, nr. | ZK. 470-26 z dn. 19.6.26 r. 


15. R. P. 34094-26. Zygadło Mateusz, s. Antoniego, |. 26, ost. — 
zam. we wsi Hubkowo, pow. kostopolskiego, wzrost wyż. średni, tęgi, 
włosy c. blond, twarz pociągła, wąsy golone osk. z art. 51i 11] k. k, 


posz. przez Š. Śl. 2 rew. pow. kostopolskiego. Sąd Okr. w Równem, 
wydz. karny, sekc. |, nr. I ZK. 470-26 z dn. 19.6.26 r. 


Loss 3 a 
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16. R. P. 34094-26. Tesler Lejba, s. Jewla, l. 23, ost. zam. w Głusz- 
kowie, pow. kostopolskiego, wzrost średni, włosy czarne, twarz okrągła 
pełna, piegowata, bez zarostu, osk. z art. 51 i 111 k. k., posz. przez S 


l. 2 rew. pow. kostopolskiego. Sąd Okr. w Równem, wydz. karny, 
sekc. |, nr. 1 ZK. 470-26 z dn. 19.6.26 r. 


17. R. P. 34095-26. Jurkiewicz Jan, s. Stanisława i Anny, l. 23, 
ur. i ost. zam. w Samborze na Średniej, wyzn. rz. kat., stanu wolnego, 
osk. z $$ 171, 173, 174 Ila c) i 179 u. k., zbiegł z aresztów policyjnych, 


posz. przez Sąd Okr. w Samborze, oddz. XIV, nr. Vr. 951-26 z dn. 
22.6.26 r 


18. R. P. 34095-26. Ziemniak Wawrzyniec, s. Jana i Marji, l. 21, 
ur. i ost. zam. w Samborze na Średniej, wyzn. rz. kat., stanu wolnego, 
osk. z $$ 171, 173, 174 Ila c) i 179 u. k., zbiegł z aresztów policyj- 
nych, posz. przez Sąd Okr. w Samborze, oddz. XIV, nr. Vr. 951-26 
z dn. 22.6.26 r. 


19. R. P. 34096-26. Perelmuter Moszek, s. Hersza i Rywki, l. 25, 
st. mieszk. wsi Jakusze, gm. Górniki, pow. kowelskiego, wzrost 165 cm., 
włosy blond, twarz okrągła, oczy niebieskie, osk. o uchylanie się od 
służby wojskowej, posz. przez Pro-ra Sądu Okr. w Łucku, nr. Dz. 


1952-26 z dn. 12.6.26 r. 
20. R. P. 34097-26. Prychodko Nikifor, s. Semena i Natalji, 1. 24, 


st. mieszk. wsi Maniewicze, gm. Gródek, pow. kowelskiego, rolnik, wzrost 
średni, włosy blond, twarz pociągła, oczy szare, chód powolny, osk. 
o uchylenie się od służby wojskowej, posz. przez Pro-ra Sądu Okr. 


w Łucku, nr. Dz. 1661-26 z dn. 12.6.26 r. 
21. R. P. 34098-26. TKaczuk Piotr, s. Jana i Ksenji, ur. w 1899r., - 


st. mieszk. wsi Gruszowa, gm. Poryck, pow. włodzimierskiego, wzrost 
średni, włosy blond, twarz okrągła, oczy piwne, osk. z art. 88 Ust. 
z dn. 23.5.24 r. poz. 609, posz. przez Pro-ra Sądu Okr. w Łucku, nr. 
Dz. 465-26 z dn. 12.6.26 r. 

22. R. P. 34099-26. Stepaniuk Łukasz, s. Mikołaja i Eufrozyny, 
ur. 15.10.1895 r. we wsi Worotniowie, gm. Poddębce, pow. łuckiego, 
wzrost 168 cm., włosy c. blond, twarz okrągła, oczy piwne, osk, o nie- 
posłuszeństwo władzy, posz. przez Pro-ra Sądu Okr. w Łucku, nr. Dz. 
4289-25 z dn. 12.6.26 r. 

23. R. P. 34100-26. Kulikowski Walerjan, s. Feliksa i Marji, l. 29, 
st. mieszk. Warszawy, ul. Wiejska (gmach Sejmu), przedstawiciel firmy 
„Underwood”, wzrost wyż. średni, włosy c. blond, twarz owalna, oczy 
szare, nos gruby, nosi okulary, mówi przez nos, osk. o oszustwo, posz. 
przez Pro-ra Sądu Okr. w Łucku, nr. Dz. 65-26 z dn. 11.6.26 r. 

24. R. P. 34101-26. Białek Stanisław, s. Franciszka i Franciszki, 
l. 27, ost. zam. we wsi Łyszkowicze, gm. i pow. Łowicz, wzrost wysoki, 
silnej budowy ciała, włosy j. blond, twarz pociągła, oczy niebieskie, 
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zarost rudawy, osk. z art. 583 k. k., posz. przez Pro-ra Sądu Okr. 
w Białymstoku, nr. Rd. 833-26 z dn. 25.6.26 r. 


25. R. P. 34102-26. Czeskis Jefim, 1.50, ost. zam. w 'Targowicy, 
z. wołyńskiej, wyzn. mojż., żonaty, kupiec, wzrost średni, włosy czarne, 
twarz okrągła, oczy piwne, osk. z art. 442 i 448 k. k., posz. przez Pro-ra 
Sądu Okr. w Białymstoku, nr. Rd. 491-26 z dn. 24.6.26 r. 

26. R. P. 34103-26. Charko Jan, s. Stanisława i Magdaleny, l. 25, 
ost. zam. we wsi Niemirowo, gm. Radziwiłłówka, pow. bielskiego, wyzn. 
rz. kat., żonaty, biuralista, właściciel sklepu spożywczego, wzrost wyż. 
średni, szatyn, twarz pociągła, nos duży, osk. z art. 1270" Ust. akc., 
posz. przez Pro-ra Sądu Okr. w Białymstoku, nr. Rd. 497-26 z dn. 
24.6.26 r. 

27. R. P. 34104-26. Junka Michał, s. Piotra i Anny, l. 26, st. 
mieszk. wsi Dziewiatyn, gm. Rawa Ruska, wzrost średni, włosy czarne, 
twarz pociągła, oczy piwne. mówi po polsku i rusińsku, osk. o dwu- 
żeństwo, posz. przez Pro-ra Sądu Okr. w Zamościu, nr. Dz. 1215-26 
z dn. 24.6.26 r. 

28. R. P. 34105-26. Fiebach Herman, s. Hermana i Emmy z d. 
Mysik, ur. 23.1.1876 r. w Wrocławiu, ost. zam. w Bygdoszczy, przy ul. 
Gdańskiej 163, kupiec, osk. o oszustwo, posz. przez Pro-ra Sądu Okr. 
w Bygdoszczy, nr. 5 J. 1158-25 z dn. 22.6.26 r.; w razie ujęcia odesłać 
B więzienia Bygdoszczy, o czem niezwlocznie zawiadomić powyż. 

ro-ra. 

29. R. P. 33273-26. Romanowska „Anna, c. Michała i Anieli, 
1. 32, ur. w Oszmianie, ost. zam. w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 19, 
wyzn. rz. kat., zamężna, osk. z art. 468 cz. | k. k., posz. przez Sąd 
Okr. w Wilnie, wydz. | karny, sekc. 3, nr. KU. 1517-26 z dn. 24.6.26 r. 

30. R. P. 34274-26. Natalicz Danił, s. Pawła, l. 26, mieszk. wsi 
Suchowola, gm. Połonka, pow. łuckiego, wyzn. prawosł., stanu wolnego, 
rolnik, wzrost średni, barczysty, włosy blond, oczy szare, nos szeroki, 
nosi wąsy i brodę, na prawym policzku blizna, osk. z art. 457 cz. 1 k. k. 
posz. przez Sąd Okr. w Łucku, wydz. I karny, sekc. 2, nr. 14535-26 
z dn. 24.6.26 r. } . 

31. R. P. 34275-26. Łazarin Sawerko v. Sapig, s. Siergieja, l. 21, 
mieszk. wsi Stawrowo, gm. Jarosławicze, pow. dubieńskiego, wyzn. 
prawosł., stanu wolnego, rolnik, wzrost wyż. średni, włosy c. blond, bez 
zarostu, osk. z art. 457 cz. | k. k., posz. przez Sąd Okr. w Łucku, 
wydz. | karny, sekc. 2, nr. ZK. 14535-26 z dn. 24.6.26 r. 

32. R.P. 34276-26. Fedczuk Justyn v. Ńruk, s. Wiktora, |. 22, 
mieszk. wsi Suchwola, gm. Połonka, pow. łuckiego, wyzn. prawosł., 
stanu wolnego, rolnik, wzrost wyżej średni, twarz podłużna śniada, oczy 
szare, bez zarostu, brak wskazującego palca prawej ręki, osk. z art. 457 
cz. | k. k., posz. przez Sąd Okr. w Łucku, wydz. I karny, sekc. 2, nr. 
Z. K. 14535-26 z dn. 24.6.26 r. 
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33. R. P. 34277-26. Teper Zejlik, s. Hersza, l. 24, mieszk. kol. 
Wełnianka, gm. Rożyszcze, pow. łuckiego, osk. z art. 476 cz. I k. k. 
posz. przez Sąd Okr. w Łucku, wydz. I karny, sekc. 3, nr. UK. 30-26 
z dn. 24.6.26 r. 

34. R. P. 34278-26. Mizera Konstanty, s. Błażeja i Józefy, 1. 29, ur. 


w Białej, gm.Kamyk, pow. częstochowskiego, rolnik, osk. z art. 1270%% 
Ust. akc., posz. przęz Sąd Okr. w Piotrkowie, nr. UK. 699-26 z dn. 28.6.26 r. 


18.5. 1890 r. w pow. konstantynowskim, b. sekwestrator Urzędu Skar- 

bowego w Janowie podlaskim, wzrost wyż. średni, barczysty, brunet, 

twarz okrągła, oczy czarne, posz. przez Sąd Okr. w Białej Podlaskiej, 

wydz. karny, nr. Dz. 6314 z dn. 25.6.26 r.; miejsce jego pobytu wskazać 
. na pow. konstantynowski lub najbliższej władzy. 

36. R. P. 34272-26. Kopytyński Jan, s. Semka i Marji, ur. 1.2. 


1887 r. w Zaszkowie, pow. lwowskiego, ost zam. we Lwowie przy ul. 


cm., postać krępa, włosy rzadkie ciemne, twarz owalna o zdrowej 
cerze, oczy ciemne, nos prosty, wargi wąskie, brak 2 zębów, broda wą- 
ska, na małym palcu lewej ręki blizna, mówi po polsku i po rusku, 
skazany trzema wyrokami na łączną karę 3!/, roku więzienia, zbiegł 
z robót zewnętrzriych, posz. przez Sąd Okr. karny we Lwowie, oddz. 
V, nr. Vr. 1617-26 dn. 28.6.26 r.; w razie ujęcia odstawić do więzienia 
powyż. Sądu lub do Zakładu karnego w Drohobyczu. 


37. R.P. 26409-26. Rabinowicz Dawid, s. Benjamina i Bini, ur. 
7.3. 1906 r., ost. zam. w Międzyrzecu Podlaskim, wzrost niski, włosy 
c. blond, twarz okrągła, posz. przez Sąd Okr. w Białej Podlaskiej, wydz. 
karny, nr. Dz. 5132-26 z dn. 2.6.26 r.; miejsce jego pobytu wskazać 
S. Śl. na pow. radzyński do najbliższej władzy. 
38. R. P. 34409-26. Wald Lejbek Dawid, s. Kiwy Mejera i Ryfki, 
ur. w 1906 r., ost. zam. w Międzyrzecu Podlaskim, wzrost średni, bru- 
net, twarz okrągła, posz. przez Sąd Okr. w Białej Podlaskiej, wydz. 
karny, nr. Dz. 5132-26 z dn. 2.6. 26 r.; miejsce jego pobytu wskazać 
S. Śl. na pow. radzyński lub najbliższej władzy. 
39. R. P. 33442-26. Witkowski Józef, 1. 30, ost. zam. w Sokółce, 
= szewc, osk. z art. 591 k. k., posz. przez Sąd P. I Okr. w Sokółce, 
= z. białostockiej, nr. K. 1963-25 z dn. 19.6.26 r. 
LSE 40. R. P. 33443-26. Popławska Teodora, c. Mojsieja, l. 18, 
= mieszk, wsi Lelikowo, pow. Kamień Koszyrski, osk. z art. 581 k. k., 
posz. przez Sąd P. II Okr. Kobryniu, nr. 805 (spr. K. 198-26) z dn. 
RE 22.6.26 r; 
eai 41. R. P. 33572-26. Cieślak Aniela, c. Wojciecha i Elżbiety, ur. 
= 27.5.1907 r. w Łodzi, przynal. do gm. Konopnica; pow. wieluńskiego, 
= osk. z art. 58] k. k., posz. przez Sąd P. w Piotrkowie, nr. K. I. 1238-26 
s z dn. 226.26 r. 


35. R. P. 34279-26. Kowaluk Konstanty, s. Michała i Eufemii, ur. 


Panieńskiej 19, wyzn. gr.-kat., żonaty z Marją Olej, robotnik, wzrost 


A 


RE 
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42. R. P. 33573-26.  Jacukiewicz Jan, s. Kazimierza i Micha- 
liny, l. 20, mieszk. Wilna, ul. II Raduńska 76, osk. z art. 581 k. k., posz. 
przez Sąd P. w Ilji, nr. 1207 (K. 581-26) z dn. 19.6.26 r. 

43. R. P. 33574-26. Tys Henryk, b. mieszk. Olkowicz, pow. wi- 

lejskiego, osk. z art. 581 cz. I k. k., posz. przez Sąd P. w Ilji, nr. 1209 
(K. 933-26) z dn. 19.6.26 r. 
44. R. P: 33787-26. Placek Janina, c. Jana i £ofji, l. 22, mieszk. 
wsi i gm. Racławice, pow. miechowskiego, osk. z art. 591 k. k., posz. 
przez Sąd P. 2 Okr. w Miechowie, nr. K. 858-26. 

45. R. P. 33788-26. Jabłoński Paweł Edward, s. Konstantego 


i Walerji, |. 22, mieszkaniec wsi Brzozówka, gm. Rzeżuśnia, pow. mie- 


chowskiego, osk. z art. 591 k. k., posz. przez Sąd P. 2 Okr. w Mie- . 


chowie, nr. K. 144-26. 

46. R. P. 33789-25. Brożek Władysław, s. Stanisława i Marji, 
|. 23, mieszk. Jaworzna, pow. chrzanowskiego, osk. z art. 591 k. k., posz. 
przez Sąd P. II Okr. w Miechowie, nr. K. 146-26. 

47. R. P. 33790-26. Sarna Josek, s. Srula i Symy lty, l. 50, ur. 
w Kałuszynie, pow. Mińsk Mazowiecki, tamże przynal. i ost. zam., pie- 
karz oskarżony o kradzież, posz. przez Sąd P. w Mińsku Mazowieckim, 
nr. K. 1978-26 z dn. 22.6.26 r. 

48. R. P. 33792-26. Doliński Jan, s. Jana i Anny, ur. 4.3 1901 r. 
we wsi Przychody, gm. Kidów, pow. Olkuskiego, tamże st. zam., wyzn. 
rz. kat., stanu wolnego, robotnik, osk. z art. 581 cz.II k. k., posz. przez 
Sąd P. w Pilicy, nr. K. 470-26 z dn. 22.6.26. 

49. R. P. 34068-26. Bączkiewicz Janina, c. Walentego i Ro- 
zalji, l. 21, ost. zam. w Nowym Dworze, osk. z art. 581.k. k., posz. przez 
Sąd P. w Nowym Dworze, pow. warszawskiego, nr. K. 134-24 z dn. 
325.0.-20 -T. 

50. R. P. 34068-26. Piechocki Władysław, s. Walerego, l. 16, ost. 
zam. w Kobyłce gm. Radzymin, muzykant, osk. z art. 58] i 49 k. k., 
posz. przez Sąd P. w Nowym Dworze, pow. warszawskiego, nr. K. 
2282-23 z dn. 25.5.26. r. 

51. R. P. 34069-26. Adamczak Ludwik, s. Michała i Józefy, ur. 
10.8. 1900 r. w Szamotułkach, ost. zam. w Wilczynie, robotnik, osk. 
z art. 276 cz. li II k. k., posz. przez Sąd P. w Kleczewie, nr. K. 221-26 
z dn. 24.6.26 r. 


52. R. P. 34070-26. Ziemba Stefan, ost. zam. w Brześciu n/B., osk. ź 


z art. 591 k. k., posz. przez Sąd P. I Okr. w Baranowiczach, nr. K 
472-26 z dn. 24.6.26 r. 


53. R. P. 34071-26. Dowgier Jan, s. Szymona i Marji, JP, UĘ 
i st. zam. we wsi Morasicze, gm. Horodyszcze, pow. nowogródzkiego, 
wyzn. prawosł., osk. z art. 58l cz. I k. k., posz. przez Sąd P. I Okr. 
w Baranowiczach, nr. K. 259-26 z dn. 24.6.26 r. 
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54. R. P. 34075-26. Kucharski Bronisław, s. Stanisława i Anny, 
l. 24, st. miesz. wsi Jaćwież Duża, gm. Dolistowo, pow. białostockiego, 
tamże ost. zam., osk. z art. 58] cz. l k. k., posz. przez Sąd P. I Okr. 
w Białymstoku, nr. K. 138-26 z dn. 21.6.26 r. 

55. R. P. 34076-26. Wyrostkiewicz Teodor. s. Władysława i Marji, 


l. 23, ost. zam. w Sosnowcu przy ul. Sieleckiej, osk. z art. 591 p. 


art. 138 i 139 k. k., posz. przez Sąd P. w Kłomnicach, nr. K. 831.26 


z dn. 25.6.26 r. 
56. R. P. 34077-26. Stasiak Marjan, s. Pawła i Anny, l. 28, ur. 


w Łodzi,tamże ost. zam. przy ul. Brajera 7, wyzn. rz. kat., stanu wol- 
nego, dwa razy karany za kradzież, osk. z art. 51 i 581 cz. I k. k., posz. 


przez Sąd P. I Okr. w Łodzi, nr. K. 91-26 z dn. 29.6.26 r. . 
57. R. P. 34077-26. GóreK Kazimierz, s. Pawła i Marjanny, l. 29, 


ur. w Łodzi, tamże ost. zam., wyzn. rz. kat., stanu wolnego, karany za. 


kradzież, osk. z art. 51 i 581 cz. I k. k., posz. przez Sąd P. I Okr. 
w Łodzi, nr. K. 91-26 z dn. 29.6.26 r. 

58. R. P. 34078-26. Kempiński Zelig, s. Nachmana i Racheli, l. 
27, ur. w Wieluniu, posz. przez Sąd P. 7 Okręgu w Łodzi, nr. K. 612-26 
z dn. 25.6.26 r. 

59. R. P. 34079-26. Kużmińska Anna, c. Jakoba i Antoniny, 


l. 37, prostytutka, posz. przez Sąd P. 7 Okr. w Łodzi, nr. K. 235-26 / 


z dn. 25.6.26 r. 

60. R. P. 34080-26. Ciesielski Adolf Kazimierz, s. Adolfa i Micha- 
liny, l. 25, posz. przez Sąd P. 7 'Okr. w Łodzi, nr. K. 130-26 z dn. 
25.6.26 r. 

61. R. P. 34081-26. Wencław Stanisław, s. Andrzeja i Marji, osk. 
nat 9 k. k., posz. przez Sąd P. w Kłomnicach, nr. K. 468-26 z dn. 
25.6.26 r. 


62. R. P. 34082-26. Burakówna Katarzyna, c. Pawła i Emilji, 
1. 30, ur. we wsi Zasiecie, gm. Zdzięcioł, pow. nowogródzkiego, ost. 
zam. w Nowojelni, gm. Dworzce, pow. nowogródzkiego, służąca, osk. 
r R k. k., posz. przez Sąd P. w Zdzięciole, nr. K. 757-25 z dn. 
25.6.26 r. 


63. R. P. 34083-26. Milewska Helena v. Milek, c. Stanisława 
i Małgorzaty, |. 20, ur. we wsi Aleksandrów, gm. Szymanów, ost. zam. 
we wsi i gm. Kozłów Biskupi, pow. sochaczewskiego, osk. z art. 58] 


k. fe ponr. przez Sąd P. 2 Okr. w Sochaczewie, nr. K. 622-26 z dn. - 
r. 


26.6.2 
64. R. P. 34084-26. Andrzejczyk Walerja v. Leszczyńska, 


c. Piotra i Józefy, l. 20, ur. we wsi Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy, 
pow. skierniewickiego, ost. zam. we wsi Nowe Żakowice, gm. Gałkówek, 


pow. brzezińskiego, osk. z art. 58] k. k., posz. przez Sąd P. 2 Okr. -© 


w Sochaczewie, nr. K. 1859-25 z dn. 26.6.26 r. 
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65. R. P. 34280-26. Domin Jan, s. Franciszka i Marjanny, l. 22, 
ost. zam. w Cukrówce, gm. Chlewiska, osk. z art. 58i k. k., posz. przez 
Sad P. w Szydłowcu, nr. K. 973-26 z dn. 26.6.26 r. 

66. R. P. 34285-26. SKrzypiński Maciej, ost. zam. w Aleksandro- 

` wie, pow. nieszawskiego, osk. z art. 581 k. k., posz. przez Sąd P. 
=w Radziejowie, pow. nieszawskiego, nr. K. 494-26 z dn. 26.6.26 r. 
Ę 67 R. P. 34286-26. Galat Józef, s. Edwarda i Józefy, l. 17, ost. 
= zam. we wsi Niemce, gm. olkusko-siewierskiej, pow. będzińskiego, osk. 
= z art. 59| k. k.. posz. przez Sąd P. w Wolbromiu, nr. K. 1106-26 z dn. 
|| 266.26 r. 
"23 68. R. P. 34287-26. BaniKowski Ludwik, s. Kazimierza i Józefy, 
= l 30, ost. zam. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 14, osk. z art. 591 ` 
k. k., posz. przez Sąd P. w Wolbromiu, nr. K. 1109-26 z dn. 26.6.26 r. 
69. R.P. 34288-26. Lubelski Aleksy, s. Jacentego i Joanny, l. 41, ost. 
zam. w Kwaśniewie, gm. Ogrodzieniec, pow. olkuskiego, osk. z art. 
59] k. k., posz. przez Sąd P. w Wolbromiu, nr. K. 1105-26 z dn. 
26.6.26 r. 
Y 70. R. R. 33781-26. Otręba Antoni kapr. 15 baonu O. P., s. To- 
_ masza i Katarzyny, ur. w 1901 r. Czortowicach, gm. Moniatycze, pow. 
' hrubieszowskiego, tamże przynal., wyzn. rz. kat., stanu wolnego, rolnik, 
wzrost 168 cm., szatyn, oczy piwne, osk. o dezercję (popełn. 22.1.26 r.), 
posz. przez Wojsk. Sąd Okr. w Brześciu n/Bugiem, nr. KO. 61-26 z dn. 
122.0,20: r. 

71. R. P. 33782-26. Poliwa Chaim, popis. 12 p.p.. s. Arona Bera 

i Goldy, ur. w 1902 r. w Korcu, pow. rówieńskiego, tamże przynał., 
|  wyzn. mojż. stolarz, wzrost 156 cm., włosy c. blond, oczy niebieskie, 
|. osk. z $ 69 k. k. w., posz. przez Wojsk. Sąd Okr. w Krakowie, nr. Ko. 
| 452-26 z dn. 23.6.26 r. 


72. R.P. 33783-26. Altman Markiel, szer. 13 p.p., s. Eljasza i Cyry, 
ur. w 1895 r. w Łodzi, tamże ost. zam. przy ul. Brzewskiej 37, czapnik, 
włosy blond, twarz podłużna, oczy piwne, osk. z $$ 69 i 138 | ASA 
oraz art. 574k. k., posz. przez Wojsk. Sąd Okr. w Warszawie, oddz. 
śledczy, nr. Ko. 775-26 z dnia 25.6.26 r. 


Z 73. R. P. 34106-26. Nowakowski Wawrzyniec, kan. 7 bat. 25 p. 
"a. p. ur. w 1902 r. we wsi Świętniki, pow. słupeckiego, tamże ost. 
= zam., robotnik, wzrost 162 cm., włosy c. blond, twarz pociągła, oczy 
szare, osk. o dezercję (popełn. 19.5.26 r.), posz. przez S. Śl. Wojsk. Sądu 
Okr. w Poznaniu, nr. Ko. IV. 347-26 z dn. 24.6.26 r. 


74. R. P. 34107-26. Ślusarczuk Fedor, szer. rez. 57 p. po UT. 
w 1900 r. w Rozeniu Małym, pow. kosowskiego, tamże ost. zam., rolnik, 
wzrost 155 cm. włosy c. blond, twarz pociągła, oczy siwe, osk. o de- 
zercję (popeln. 27.3.26 r.) posz. przez S. ŚL. Wojsk. Sądu Okr. w Po- 
znaniu, nr. Ko. IV. 354-26 z dn. 24.6.26 r. 
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75. R. P. 34110-26. Turlejski Stanisław, szer. 25 p. p., s. Wojcie- 
cha i Agnieszki, ur. 17.7.1901 r. w Bogdanowie, pow. piotrkowskiego, 
ost. zam. w Piotrkowie przy ul. Toruńskiej |, koszykarz, wzrost 171 cm., 
włosy blond, twarz owalna, oczy piwne, osk. o dezercję (popełn. 17.4.26 r.) 
i z $ 137 k. k. w., posz. przez Wojsk. Sąd Rej. w Częstochowie, nr. 
K. R. 244-26 z dn. 23.6.26 r. 


ur. w 1904 r. we wsi Zabrodzie, pow. postawskiego, tamże przynal. 
wyzn. prawosł., rolnik-stolarz, włosy c. blond. oczy jasne, mówi po pol- 


Sąd Rej. w Wilnie, nr. Kr. 466-26 z dn. 21.6.26 r. 


| w 1902 r. w Łodzi, tamże przynal., wyzn. rz. kat., tkacz, włosy c, blond, 
oczy piwne, mówi po polsku, rosyjsku i niemiecku, osk. o dezecję 
(popełn. 30.5.26 r.) posz. przez Wojsk. Sąd Rej. w Wilnie, nr. Kr. 478-26 
z dn. 21.6.26 r. 
78. R. P. 34113-26. Dyoziński Antoni, uł., s. Józefa i Józefy, ur. 
w 1903 r. w Warszawie, tamże przynal., ul. Piwna 13, wyzn. rz. kat., 
krawiec, włosy blond, oczy piwne, osk. o dezercję (popełn. 10.4.26 t); 
posz. przez Wojsk. Sąd Rej. w Wilnie, nr. Kr. 479-24 z dn. 21.6.26 r. 
79. R. P. 34114-26. Galus Teodor, szer. s. Wawrzyńca i Ludwiki, 


pełn. 28.5.26 r.), posz. przez Wojsk. Sąd Rej. w Wilnie, nr. Kr. 480-26 
z dn. 21.6.26 r. 


tamże przynal., wyzn. rz. kat., rolnik, włosy c. blond. oczy niebieskie, 
osk. o dezercję (popeln. 20.5.26 r.), posz. przez Wojsk. Sąd Rej. w Wilnie, 
nr. Kr. 483-26 z dn. 21.6.26 r. 

81. R.P. 34116-26. Zalewajko Antoni, kan. 3 d. a. k., s. Kazi- 
mierza, ur. w 1903 r. w Piszczukach, gm. łuczajskiej, pow. wołożyńskiego, 
tamże przynal., wyzn. rz. kat., szewc, osk. o dezercję, posz. przez Wojsk. 
Sąd Rej. w Wilnie, nr. Kr. 295-26 z dn. 25.6.26 r. 

82. R. P. 34117-26. Jarosiewicz Jan, szer. 12 baonu O. P., s. Pio- 


" przynal. i ost. zam., murarz, wzrost 1738 cm., szatyn, twarz podłużna, 
' oczy siwe, osk. z $$ 69 i 137 k. k. w., posz. przez Wojsk. Sąd Okr. 
| we Lwowie, oddz. VI, nr. Ko. 775-26 z dn. 23.6.26 r. 

83. R. P. 34118-26. Maciura Władysław, uł. 22 p., s. Franciszka 


i Karoliny, ur. w. 1903 r. w Skolinie, pow. jarosławskiego, przynal. do 


= Lipowca, pow. lubaczowskiego, tamże ost. zam., rolnik, wzrost 173 cm., 
i | włosy blond, twarz podłużna, oczy piwne, osk. z $$ 69 i 173 k. k. w., 
T posz. przez Wojsk. Sąd Okr. we Lwowie, oddz. VI, nr. Ko. 778-26 


76. R. P. 34111-26. Antuch Mikołaj, kan., s. Aleksandra i Heleny, % 


sku i rosyjsku, osk. o dezercję (popełn. 21.5.26 r.), posz. przez Wojsk. 


77. R. P. 34112-26. Dziuba Władysław, szer., s. Józefa i Ewy, ur. 


ur. w 1903 r. w Łodzi, przynal. do Rososzyc, pow. sieradzkiego, wyzn. 
rz. kat., robotnik, włosy c. blond, oczy niebieskie, osk. o dezercję (po- 


80. R. P. 34115-26. Szapowałow Władysław, szer., s. Pawła i Anto- 
niny, ur. w 1904 r. w Stanisławowie, gm. Komornik, pow. grójeckiego, 


tra i Marji, ur. w 1903 r. w Stanisławczyku, pow. Radziechów, tamże 
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84. R. P. 34119-26. Szarejka Jozef, szer. 80 p.p., |. 22, ur: w Sier- 
nierycach, gm. Rajca, pow. nowogródzkiego, tamże przynal. i ost. zam., 
rolnik, wzrost 167 cm., włosy c. blond, twarz owalna, oczy niebieskie, 
osk. o dezercję (popełn. 2.6.26 r.) i z $ 138 k.k.w., oraz art. 574 k. k., 
posz. przez Wojsk. Sąd Okr. w Brześciu n/Bugiem, oddz. VIII, nr. Ko. 
364-26 z dn. 22.6.26 r. 

Poszukiwania. 

Następujące osoby, o ile nic innego nie jest zaznaczone, należy arasztować, odstawić 
do władzy poszukującej i zawiadomić Wydział IV, z powołaniem się na liczbę i ozycję 
Gazety Śledczej oraz na liczbę Działu Rejestracyjno-Pościgowego (R. p) 

85. R. P. 32288-26. Halpern Moszek Chaim, s. Mendla i Chawy» 
ur. 14.3. 1885 r. w Lipnie, pow. włocławskiego, tamże przynal. (żona 
jego zam: w Łodzi, ul. Wschodnia 27), handlujący, wzrost średni, bru- 
net, zarost mały, czy czarne, przystojny, posz. za oszustwo przez Pro-ra 
Sądu Okr. w Łodzi, nr. Lg. 2-26 z dn. 15.6.26 r. (pismo Eksp. U. Śl 
P. P. w Łodzi, nr. 1629-25 z dn. 19.6.26 r). 

86. R. P. 34109-26. Brener Fajwel, s. Joska i Dwojry, ur. w 1900 r. 
ost. zam. we wsi Folwarki, gm. Stobiecko Miejskie, pow. radomskowskiego, 
posz. za przest. z $ 69 k. k. w. przez Wojsk Sąd Rej. w Częstochowie, 
nr. K.R. 268-26 z dn. 23.6.26 r.; o miejscu jego pobytu donieść powyż. 
Sądowi. 

87. R. P. 34072-26. Krawczyk Janina, c. Antoniego i Wiktorji, 
ur. 27.8. 1909 r. w Sosnowcu, ost zam. w Sosnowcu-Sielcu przy ul. Ko- 
żlej 37, posz. za przest. z art. 581 k. k. przez Sąd P. w Sosnowcu, sekc. 
3, nr. K. 296-26 z dn. 23.6.26r. 

88. R. P. 34073-26. Wiatrowski Piotr, ost. zam. na Piaskach 
przy ul. Borowej 17, posz. za przest. z art. 607 k. k. przez Sąd P. 
w Sosnowcu, sekc. 3, nr. K. 621-26 z dn. 23.6.26 r. 

89. R. P. 34271-26. Rytko Adolf, strz. 4 p. s. p., s. Wawrzyńca 
i Anny, ur. w 1900 r. w Morawskiej Ostrawie, przynal. do Rajczy, pow. 
Żywiec, tamże ost. zam., wyzn. rz. kat., stanu wolnego, cukiernik, wzrost 
161 cm., brunet, oczy ciemne, mówi po polsku i czesku, posz. przez 
Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Bielsku-Białej, nr. O. S. 234-26 z dn. 
24.6.26 r. 

90. R. P. 34440-26. Więckowski Juljan, pob., s. Lucjana i Leo- 
kadji, ur. w 1902 r. w Krasiłowie, (Rosja) ost. zam. w Grabowie, pow. puław- 
skiego (cukrownia), wyzn. rz. kat. stanu wolnego, buchalter, wzrost 
176 cm., posz. za uchylanie się od służby wojsk. przez | oddz. Sł. 
że w Warszawie. D-two Plut. w Dęblinie, nr. dz. 334-26. inwig. z dn. 

„6.26 r. 

91. R. P. 34441-26. Pinsiński Roman Ryszard, szer. rez., s. Kon- 
stantego i Wiktorji, ur. w 1899 r. w Czarnominku, gm. Lisewo, pow. 
sierpeckiego, tamże ost. zam. wyzn. rz. kat., rolnik, posz za przest. z $ 
-92 i 113 k. k. w. przez Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Modlinie, nr, dz. 
304-26 z dn. 30.6.26 r. 
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92. R. P. 34442-26. KlecKi Franciszek, szer. rez., s. Jerzego i An- 
toniny, ur. w 1899 r. w Najewie, gm. Gójsk, pow. sierpeckiego,ost. zam. 
w Pawłowie gm. Gójsk, wyzn. rz.-kat., wyrobnik, posz. za przest. z S$ 
92 i 113 k. k. w. przez Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Modlinie, nr. dz. 
274-26 z dn. 30.6.26 r. 


93. R. P. 34443-26. Chojnacki Feliks, szer. rez., s. Franciszka i Jó- 
zefy, ur. w 1899 r., ost. zam. w Żabowie, gm. Koziebrody, pow. sier- 
peckiego, wyzn. rz.-kat., kapelusznik, posz. za przest. z $$ 92 i 113 k.k., 
5 prym Ofic. Sąd. Wojsk. Sąd Rej. w Modlinie, nr. dz. 228-26 z dn. 

„6.26 r. 


94. R. P. 34444-26. Klajn Moszek, szer. rez., s. Judy Kewela i Liby 
ur. w 1900 r., w os. Głowno, pow. łowickiego, ost. zam. w Chwałach, 
gm. Rościszewo, pow. sierpeckiego, wyzn. mojż., stanu wolnego, kra- 
wiec, posz. za przest. z $$ 92 i 113 k. k. w. przez Ofic. Sąd. Wojsk. 
Sądu Rej. w Modlinie, nr. dz. 875-26 z dn. 30.6.26 r. 


95. R. P. 34445-26. Iwanowski Jan, szer. rez., s. Piotra i Marjanny, 
ur. w 1899 r. w Rzeczycy, ost. zam. w Płońsku, wyzn. rz.-kat., ślusarz, 
posz. za przest. z $$ 92 i 113 k. k. w. przez Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu 
Rej. w Modlinie, nr. dz. 475-26 z dn. 30.6.26 r. 


96. R.P. 34446-26. Nowicki Józef, szer. rez., s. Antoniny, ur. 

w 1899 r. w Śtropkowie, gm. Kosemin, pow. sierpeckiego, ost. zam. 

w Sierpcu, wyzn. rz.-kat., służący, posz. za przest. z $$ 92 i 113 k. k. 

5 ga Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Modlinie, nr. dz. 417-26 z dn. 
.6.26 r. 


97. R. P. 34447-26. Kac Jakób Mojsze, szer. rez., s. Lejby Wolfa 
i Małki, ur. 25.8.1899 r. w Sierpcu, tamże ost. zam., wyzn. mojż., stanu 
wolnego, wyrobnik, posz. za przest. z $$ 92 i 113 k.k. w. przez Ofic. 
Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Modlinie, nr. dz. 358-26 z dnia 30.6.26 r, 


98. R. P. 34448-26. Majczalik Benjamin, szer. rez., s. Izraela i Biny, 
ur. 23.3.1899 r. w Płocku, ost. zam. w Sierpcu przy ul. Warszawskiej 43, 
wyzn. mojż., żonaty, kupiec, posz. za przest. z $$ 92 i 113 k.k. w. przez 


Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Modlinie, nr. dz. 419-26 z dn. 24.6.26 r. 
99. R. P. 34449-26. Litek Zenon, szer. rez., ur. w 1900 r. w War- 


szawie, ost. zam. w Płońsku przy ul. Piaski 295, wyzn. mojż., stanu 
wolnego, robotnik, posz. za przest. z $$ 92 i 113 k.k. w. przez Ofic. 
Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Modlinie, nr. dz. 690-26 z dnia 24.6.26 r. 


100. R. P. 34450-26. Boniecki Władysław, szer. rez., s. Jana i Mar- 
janny, ur. w 1900 r. w Warszawie, ost. zam. w Strubinach, gm. Socho- 
cin, pow. płońskiego, wyzn. rz.-kat., stanu wolnego, robotnik, posz. za 
' przest. z $$ 92 i 113 k. k. w. przez Ofic. Sąd. Wojsk. Sądu Rej. w Mo- 

dlinie, nr. dz. 906-26 z dn. 23.6.26 r. 
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Odwołania. 


101. R. P. 32938-26. Staniszewski Stefan, posz. G.Śl. 211 poz. 20. 
Sąd Okr. w Włocławku, wydz. karny, L. 2 K. 178-19 z dn. 8.6.26 r. 

102. R. P. 32558-26. Dulny Juljan, posz. G. Śl. 849 poz. 7.— Sąd 
Okr. w Lublinie, wydz. I karny, L. Zk. 780-26 z dn. 14.6.26 r. 

103. R. P. 32006-32980-26. Klimaszewska Paulina, posz. G.Śl. 
r pog |. — Sąd Okr. w Wilnie, wydz. I karny, L. Ku. 1077-25 z dn. 

6:20 r. 

104. R. P. 32949-26. Strzelecki Jan, posz. G. Śl. 567 poz. 
6 — ujęty. — Sad Okr. w Radomiu, wydz. karny, L. 4 Zk. 443-23 
z dn. 16.6.26 r. 

105. R. P. 32973-26. Rutkowski Jan Karol, posz. G. ŚL. 730 poz. 
90 — z powodu umorzenia sprawy. — Pro-r Sądu Okr. w Mławie, 
L. Kp. 571-18 z dnia 18.6.26 r. 

106. R. P. 31351-26. Zieliński Jan, posz. G. Śl. 810 poz. 107 — 
z powodu ustalenią m. pobytu. — Sąd P. w Kłomnicach, L. K. 25-26 
z dn. 10.6.26 r. 

107. R. P. 31358-26. Pyza Antoni, posz. G. Śl. 845 poz. 47. — 
Sąd Okr. w Równem, wydz. karny, L. | Zk. 446-26 z dn. 12.6.26 r. 

108. R. P. 32547-26. Wiszniewska v. Wiśniewska Zofja, 
posz. G. Śl. 567 poz. 47 — ujęta. — Sąd P. I Okr. w Sokółce, L. K. 
630-26 z dn. 2.5.26 r. (Komendant Wojewódzki P. P. w Białymstoku, 
L. K. 630-26 z dn. 16.6.26 r.) 
| 109. R. P. 31334-26. StocKi Owsiej, posz. G. Śl. 620 poz. 43. — 
Sąd Okr. w Nowogródku, wydz. karny, L.. 1946 z dn. 10.6.26 r. 

110. R. P. 32963-26. Sokołowska Jadwiga, posz. G. ŚL 579 
poz. 71 — ujęta. —Sąd P. I Okr. w Pińsku, wydz. karny, L. K. 1219-23 
z dn. 14.6.26 r. 

111. R. P. 33007-26. SKąpski Tomasz, posz. G. Śl. 797 poz. 24— 
z powodu umorzenia sprawy. — Sąd Okr. w Pińsku, wydz. karny, 
L. K. 14-25 z dn. 17.6.26 r. 

112. R. P. 33007-26. Gawryłow (Gawryluk) Dominik, posz. G. Śl. 
797 poz. 23 — z powodu umorzenia sprawy. — Sąd Okr. w Pińsku, 
wydz. karny, L. K. 14-25 z dn. 17.6.26 r. 

113. R. P. 32965-26. Zaborowski Władysław, posz. G. Śl. 581 
poz. 74 — z powodu osądzenia sprawy. — Sąd P. w Ciechanowie, 
L. K. 1187-26 z dn. 15.6.26 r. 

114. R. P. 32037-26. Woźniak Henryk Bolesław, posz. G. Śl. 826 
poz. 90 — ujęty. — Sąd P. w Miechowie, L. K. 102-26 z dn. 11.6.26 r. 

115. R. P. 31378-26. Matuzalska Matylda, posz. G. Śl. 854 
poz. 39 — ujęta. — Sąd P. VI Okr. w Łodzi, L. K. 36-25 z dn. 10.6.26 r. 
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116. R. P. 31311-26. Matusiak Józef, posz. G. Śl. 538 poz. 215— 
ujęty. — Eksp. U. Śl. w Łodzi, L. 8977-25 z dn. 11.6.26 r. 

117. R.P. 32555-26. Azja Menach, posz. G. Śl. 847 poz. 14 — 
z powodu umorzenia sprawy. — Sąd Okr. w Białymstoku, wydz. karny, 
L. Zk. 190-26 z dn. 16.6.26 r. 

118. R. P. 32555-26. Szlapak Owsiej, posz. G. Śl. 847 poz. 13 — 
z powodu umorzenia sprawy. — Sąd Okr. w Białymstoku, wydz. karny 
L. Zk. 190-26 z dn. 16.6.26 r. 

119. R. P. 32555-26 Jeleniewicz Salomon, posz. G. Śl. 847 poz. 
15 — z powodu umorzenia sprawy. — Sąd Okr. w Białymstoku, wydz. 
karny, L. Zk. 190-26 z dn. 16.6.26 r. 

120. R. P. 32968-26. Rosa Antoni, posz. G. Śl. 687 poz. 52. — Sąd 
Okr. w Sosnowcu, sekc. l, L. K. 1685-26 z dn. 16.6.26 r. 

121. R. P. 30919-26. Radomski Edward, posz. G. Śl. 859 poz. 
35 — ujęty. — Sąd P. w Kurowie, L. K. 1174-26 z dn. 9.6.26 r. 

122. R. P. 32253-26. Szymanek Ignacy Wojciech, posz. G. Śl. 
802 poz. 46. — Sąd P. w Radziejowie, pow. nieszawski, L. K. 826-26 
z dn. 14.6.26 r. 

123. R. P. 29869-26. Skąpiec Wacław, posz. G. Śl. 859 poz. 29— 
ujęty. — Sąd P. VI Okr. w Łodzi, L. K. 13—25 z dn. 31.5.26 r. 

124. R. P. 32544-26. JacKowski-JacKiewicz Józef v. Kon, posz. 
G. Śl. 661 poz. 57, 859 poz. 155. — Sąd P. w Mińsku-Mazowieckim, 
L. K. 1042-26 z dn. 11.6.26 r. 

125. R. P. 31297-26. Fronczkiewicz Romuald, posz. G. Śl. 268 
poz. 7 — z powodu umorzenia sprawy. — Pro-r Sądu Okr.w Płocku, 
L. 4626 z dn. 8.6.26 r. ; 

126. R. P. 31297-26. Tomaszewski Władysław, posz. G. Śl. 268 
poz. 6 — z powodu umorzenia sprawy. — Pro-r Sądu Okr.w Płocku, 
L. 4626 z dn. 8.6.26 r. 

127. R. P. 31297-26. Żabicki Zygmunt, posz. G. Śl. 268 poz. 8.— 
z powodu umorzenia sprawy. — Pro-r Sądu Okr. w Płocku, L. 4626 
z dn. 8.6.26 r. 

. 128. R. P. 31343-26. Ogonowska Józefa, posz. G. Śl. 752 poz. 
12. — Sąd Okr. w Warszawie, wydz. Ill karny, L. II 2 K. 64-26 
z dn. 21.5.26 r. 
p. 129. R. P. 32245-32974-26. Cupiał Józef v. Hagno Jan, posz. G. 
_ Śl 692 poz. 62, 758 poz. 30 i 31. Sąd P. w Dąbrowie - Górniczej, 
= L. K. 3513-24 z dn. 17.6.26 r. Sąd P. w Sosnowcu, sekc. I, L. K. 2562-24 
= zdn. 15.6.26 r. ; 

130. R. P. 31312-26. Zieliński Tadeusz, posz. G. Śl. 118 poz. 
11382—Eksp. U. Śl w Krakowie, L. 5306 z dn. 7.6.26 r. 

131. R. P. 31303-26. Chmielewski Józef, posz. G. Śl. 202 poz. 156 
_ ujęty. — U. Śl. m. st. Warszawy, L. 23713 z dn. 4.6.26 -r. 
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132. R. P. 32576-26. Szaprowski Stanisław, posz. G. Śl. 287 
poz. 72—ujęty. — Więzienie w Lublinie, L. 2128 z dn. 17.6.26 r. 

133. R. P. 32939-26. Sąd Okr. odwołuje listy gończe za Antonim 
Wojciechowskim, s. Michała i Franciszki, ur. w Piotrkowie, gm. Ra- 
taje, pow. gostynińskiego, ost. zam. w Włocławku przy ul. Wolność 5, 
skazany wyrokiem Sądu z dn. 25.9.1919 r. na 1'/, roku więzienia — 
rozesłane w dniu 2 listopada 1920 r. (pismo nr. L. g. 53-20 z dn. 
8.6.26 r.) 


Odwołania listów gończych nie ogłaszanych w Gazecie 
ledczej. 


134. R.P. 34643-26. Pro-r Sądu Okr. w Płocku (nr. 5125 spr. RA 
466-26 z dn. 22.6.26 r.) odwołuje listy gończe rozeslane przy odezwie 
Pro-ra Sądu Okr. w Włocławku dn. 29.11.1923 r. Nr. 3912-23 za Cie- 
chomskim Janem, osk. z art. 142 k. k. — wobec aresztowania go. 

135. R. P. 34654-26. Pro-r Sądu Okr. w Płocku (nr. 5158 spr. RZ. 
30-23 z dn. 22.6.26 r.) odwołuje listy gończe wysłane za SKoniecznym 
Janem, osk. z art. 470 k. k., — wobec aresztowania go. 

136. R. P. 34655-26. Sąd Okr. w Włocławku, wydz. karny (L. g. 
8.19 z dn. 23.6.26 r.) odwołuje listy gończe rozesłane dn. 20.2.1919 r. 
za Wasiniakiem Janem, przezw. „Czarny”, mieszk. Włocławka, osk. 
z art. 589 k. k., — wobec umorzenia sprawy. 

137. R. P. 34656-26. Sąd Okr. w Włocławku, wydz. karny (L. g. 
11-19 z dn. 23.6.26 r.) odwołuje listy gończe rozesłane dn. 29.11.1919 r. 
za Goszczyńsiim Władysławem, osk. z art. 581 i 583 k. k., — wobec 
umorzenia sprawy. 

'138. R. P. 34657-26. Sąd Okr. w Warszawie, wydz. VIII karny 
(nr. VIII 4 K. 6-20 z dn. 25.6.26 r.) odwołuje listy gończe z dn. 17.3. 
1919 r. spr. VIII 4 K. 60-19 za Grzesczyńską Marią. 

139. R. P. 34658-26. D-two 1 p. sap. Leg. w Modlinie odwołuje 
poszukiwania sap. Szwejkowskiego Walentego, ur. w 1903 r. Warsza- 
szawie, osk. o dezercję. (Urz. Śl. m. st. Warszawy, nr. 25780-26 z dn. 
22.6.26 r.). 

Odwołanie awizą. 

140. R. P. 33468-26. Odwołuje się awizo umieszczone w Gaz. Śl. 
861 pod poz. 99, wobec zgłoszenia się rodziców chłopca (nazywa się 
Antoni Siekiera i poch. z Świętochłowic). — Gł. Kom. Pol. Woj. Ślą- 
skiego w Katowicach, nr. dz. 3024-26 z dn. 18.6.20 r. 


Sprostowanie. 
141. R. P. 24844-26. W Gaz. Śl. 850 poz. poz. 98 prostuje się 
nast. szczegóły: „l. około 45, włosy i wąsy blond“ na: „l. około 60, 
włosy i wąsy siwe". — Pow. Kom. P. P. w Lipnie, nr. dz. 1309 z dn. 


8.5.26 r. 
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Skorowidz nazwisk. 


Adamczak Ludwik — 5l 
Altman Markiel — 72 
Andrzejczyk Walerja — 64 
Antuch Mikołaj — 76 
Azja Menach — 117 
Banikowski Ludwik — 68 
Bączkiewicz Janina — 49 
- Białek Stanisław — 24 
Boniecki Władysław — 100 
Brener Fajwel — 86 
Brożek Władysław — 46 
Burakówna Katarzyna — 62 
Charko Jan — 26 
Chmielewski Józef — 131 
Chojnacki Feliks — 93 
Ciechomski Jan — 134 
Ciesielski Adolf Kaz. — 60 
Cieślak Aniela — 4l 
Cupiał Józef — 129 
Czarny — 136 
Czeskis Jefim — 25 
Doliński Jan — 48 
Domin Jan — 6 
Dowgier Jan — 53 
Drapikowski Florjan — 14 
- Drews (Dreiws) Gustaw 
Juljan — | 
Dulny Juljan — 102 
Dyoziński Antoni — 78 
Dziuba Władysław — 77 
Fedczuk Justyn — 32 
Fiebach Herman — 28 
Fronczkiewicz Romuald — 125 
Galat Józef — 67 
Galus Teodor — 79 
Gawryłow(Gawryluk) 
Dominik — |12 


Goszczyński Władysław — 137 
— 57 


Górek Kazimierz 


Grzesczyńska Marja — 138 
Hagno Jan — 
Halpern Moszek Chaim — 85 
Iwanowski Jan — 9 
Jabłoński Paweł Edward— 45 
Jackiewicz-Jackowski Józef 124 


Jacukiewicz Jan — 42 
Jarosiewicz Jan — 82 
Jaka Mid Salomon — 119 
unka Michał — 27 
Jurkiewicz Jan — 17 
Kac Jakób Mojsze — 97 
Kempiński Zelig — 58 
Klajn Moszek — %4 
Klecki Franciszek 92 


Klimaszewska Pauline ©] 103 


Kłys Antoni — 5 
on — 124 
Kopytyński Jan — 36 
Kowalski Wiktor — 
Kowaluk Konstanty — 35 
Kozłow Wasyl — 10 
Krawczyk Janina — 87 
Kru — 32 
Krycki Paweł — l0 
Kucharski Bronisław — 54 
Kulikowski Walerjan — 23 
Kuźmińska Anna - — 59 
Leszczyńska — 64 
Litek Zenon — 99 
Lubelski Aleksy — 69 
Łazarin Sawerko — 3l 
Maciura Władysław — 83 
Majczalik Benjamin — 98 
Matusiak Józe — 116 
Matuzalska Matylda — 115 
Mielnik Jan — 7 
Milek — 63 
Milewska Helena — 63 
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Mizera Konstanty > 
Musie Miron — 2 
Natalicz Danił — 

Nowakowski Wawrzyniec 73 


Nowicki Józef — 96 
Ogonowska Józefa — 128 
Otręba Antoni — 70 
Perelmuter Moszek — 19 
Piechocki Władysław — 50 


Pinsiński Roman Ryszard— 91 
Placek Janina — 44 


Poliwa Chaim — 1 
Popławska Teodora — 40 
Prychodko Nikifor — 20 
Pyza Antoni — 107 
= Rabinowicz Dawid — 37 
=- Radomski Edward — 121 
Romanowska Anna — 29 
Rosa Antoni — 120 
Rutkowski Jan Karol — 105 
Rytko Adolf — 89 

- Sapig — 31 
Sarna Josek — 41 
Sędziszew Szymon — 11 
Siekiera Antoni — 140 
Skąpiec Wacław — 123 
Skąpski Tomasz — 111 
Skonieczny Jan — 135 
Skowronek Józef — 13 
Skrzypiński Maciej — 66 
Sokołowska Jadwiga— 110 
Staniszewski Stefan — 101 
Stasiak Marjan — 6 
Stepaniuk Łukasz — 2 
Stocki Owsiej — 109 

© Strzelecki Jan — 104 


Szapowałow Władysław — 80 


Szaprowski Stanisław 
Szarejka Józef 
Szczerbiec Mikołaj 
Szlapak Owsiej 
Szulman Berta 
Szwejkowski Walenty 
Szymanek Ignacy Wojciech 122 


ŁLTLJ 


lusarczuk Fedor — 
Teper Zejlik 
Tesler Lejba 
Tkaczuk Piotr 
Tomaszewski Władysław 
Trembowski Jan 
Turlejski Stanisław 
Tys Henryk 
W achstatter Alojzy 
Wald Lejbek Dawid 
Wasiniak Jan 
Wencław Stanisław 
Wiatrowski Piotr 
Więckowski Juljan 
Witkowski Józef 
Wojciechowski Antoni 
Wolnicz Teodor 
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niewska Zofja 
Zaborowski Władysław 
Zalewajko Antoni 
Zieliński Jan 
Zieliński Tadeusz 
Ziemba Stefan 
Ziemniak Wawrzyniec 
Zygadło Mateusz 
Żabicki Zygmunt 
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